Dr Jan Kazimierz Golab 


lekarz konsulent Ubezpieczalni Społecznej w Krakowie 
zmarł dnia 18 kwietnia 1947 r. 


Dyrekja Ubezpieczalni Społecz. żegna w Zmarłym swego długoletniego ofiarnego i oddanego 
instytucji i ubezpieczonym pracownika. 


Nabożeństwo żałobne przy zwłokach odprawione zostanie we wtorek dnia 18 b. m. o godz. 11 przed poł., 
w kaplicy na cmentarzu rakowickim, po czym nastąpi eksportacja do grobu. 


Dyrekcja Ubezpieczalni Społecznej. 


zaklad pogrzebowy „GONGORDIA” 
JANA WOLNEGO Nrukaraia Związkowa w Iżrakowie, Mthelajeha 12 
586-072 | 
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